i via. i t*.. jui o-b*-1 *r* *m<w, *j*$wc»tt*asj 



* . •,* f :;i ' ^- V r ■ r : 

• ■: ■ .:* *..■■ * *«!•? * » . 


,, -i Your Ref # Golden Gontract' 


invoiceK|6:90p6??7;3D : ; 

Date :2?/iie/2iHe: .. - 




INVOICE 


Description 


•■>. .• ODi • 8000000646- ' VjSXEXCIMERGOLDEN CONTRACT : • 1 

T • : FOR'jHE : PER!6D' : FROM6t/09y2pl6.TO- 
•; * . .281*02/2017 - 


Unit Price 


SR • • 

■ ai ,500.00 , 


• sr- 

_ ' /•' 61,500.00 -7 


: .* yyM 










































IVVV* : .u,^« T* • JUI * 1 *f # • £TVAV i ilr,^-JilJkJv* ^*1 j !«,<■« u*i iS 


v Jf. . 


<i-i o I r llg a i i^t-i II iljlj j r*i v'iH ^a_d[JI 


101B84 AL MAJAL At ARAB! FOR fclAIHTE 

Khobar 

EASTERN PROVIENvE 21495 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 


Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. 

SAUDI ARABIA 


Your Raf# AJH-73 


Invokes Mo:fl00SliS38/ Pent term, casft ® il^KiBjiy 

Data mmm-ii 


ioir item Coda 


□ascription 


ooi ioaoo2ie7S AMO 00304575 Kit Star For Annul Proven f 


Unit Price _ Jf _ Total Price | 

SR ' SR 

65,025.00 65.p25.O0 


?- / fclV^V 


“j gJ.irlt slLgul 

d AajixJ! iUtajcJI £UaS 

“ (U>Vl!y f.jBJxvl 1 l^ikl 

1 w.(>j 


\^[<l >sj ■? 


SIXTY FIVE THOUSAND TWENTY FIVE 'SAUDI RIYALSOflLY 


Tot a! ArAounl: SR 
Not ArncAjnJ:SS 


US,025.00 
6S,1)25.00 


General Mart&gor 











001 1:000013105 FRMltlSaBai 1 

ote -wmwm- % ■ 

003 &!M6i8fw i 


lJ'L ' 

ratsirnm . ; 


m 

6 , 338 ,® 

jvmsjfr 

. i'asejg 

iSjlpLOO 

*' 11350,00 




Visp^rva 


n^il- 

\ i 


4^&fc 1%-aJl £Ui3 
**^11*8 itf-.* 

UlSgq;.i 


SITF? FfVlr tHOUSMiO SEVEI 4 .HLfSigD : TW 5 NTY TNSEE S»#i 100 SAUDI wfV/ 


Toia}.Aifjt?i|i:ii,;S!l 

iMAnifcpr#.^ 


®ftJ 23,48 

:^m40 




General Manager 


HteadOMc8:4;d<Wi : | , Riyadh Branch: ‘ AhKhobar Branch r , . At-Madlna Branch; Abiia Branch: * HailBranch: Gawim Branch: 

P,O.Bo«3an JeddahZ148t • KSA P,0;eox55l7r ( Rjy«l(|1!5M,KSA R 0. Bo* M04T, AlKiwta 31562 ; KSA P. 0. Bon 28?0 MsCim-KSA AI«s^C|iite.ia.S*»»S!>ia2(CSft ! Pai.i ($4 ' Sfc4» !(«*»-«» 

Tcb *563*12-660 1140/665 S76S Tel, : ‘SHI-11-<fO,W«7 Tel :-988-H«8J3l1<Ml1S0? W. i.*S53-14Ji54244i«jSSiJ9 Tel i*S53.W@9?9r : I ’ & W •ajjfes&fcJrK 

Fa»:‘»)M601148 a . ' Fat,: *eC61l-T603(»l Fa*,; <e05-13M4<H3 Fa«,:<560.14815W« r FtoT<28fcf*23fp1 f* ^SkW&Sk- fe ^fcjf&rni, 

WNGDO?.UVB632002S269 . • 

‘E-Mail: ksa@amjc^9fQUp.cqm wwAamltib^rpup^pm, !'‘V ’•* Jr 

t r \ P / • r • •"• - "*••;’ :.. 














101884 AL MAJAL AL ARABI FOR MAINTE 
HOFUF 

KINGDOM OF ^AUDI ARABIA 


e L-ji li- llg tf-i i M Cilj ; rfi > " 11 jj-a'JI 

vUDI ARABIA M Am,n MedicaI Instruments Co. Ltd. 


■ n 


Your Ref# Golden Contract 


Invoice No:4000109SA 

Date :14/03/2017 


INVOICE 


No' Item Code 


Description 


001 8000000646 VISX EXCIMER GOLDEN CONTRACT 1 

FOR THE PERIOD FROM 01/03/2017 TO 
31/08/2017 j t f 




Unit Price 
SR 


51,500.00 


'Cqpy 


Total Price _ 

SR 

51,500.00 


V^L 







•iFTY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED SAUDI RIYALS 



-Mm 


i*u.V ; . 

v *. • 

: T R<yadh Branch : 


An W 3~ Ani 1 r ,A% 


\‘; Kli- ’*• 1 111 

1 -,i i ii 


if y • . 

v; 1 ' * ‘LJL 3i.v■.# 


Total Amount: SR 


Net Amount:SR 


General Manager 


51,500.00 


51,500.00 


$£££ 5 ^ “ »» 

^ . . n r . -v mmmt *.•«*****» &.-<mmwr 

^■■*™mnvco Q rou PC o m .«m«r 








smm i 


^ fl J ifca Jl ^*^j J * ^ *r M g> y | fi *,'i 

SAUDI ARABIA Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


101884 AL MAJAL-AL ARAB! FOR MAINTE 

HOFUF, 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 


Your Ref # Silver Contract 


1 No IfTtemCode 


Invoice No:40001102A 

Date :14/Q3/2017 


INVOICE 


Description 


001 8000001078 INFINITY ALCON SILVER CONTRACT FOR 1 

THE PERIOD FROM 01/03/2017 TO 
31/08/2017 


Unit Price 
SR 


9.737.50 


Total Price _ 

SR 

9,737.50 


L-A-f U rj A(^Wjr 

z&sXj* dv>Z v y^ 
'' ' ' 


■>> 






\\P& 







\X&z~ 


ily .h-vo» 



' Branch : Al-Khobar Branch : AI-Madlna Branch : Abha Branch : Hail Branch Qassim Branrh ■ 

/«wrSS7 1,5M ' KSA P -°- B “ 28 ™ te(S"««-KSA Al Rajhi Center ■ Khalldiya - Abha • KSA HsG-KSA ' aLh-hLtt.W 

’* 966,11 480 0407 Tel. . +966-13-864,2911 /8643587 Tel : +566-14*815 4244/8152529 Tel. :+966-17-2288790 Tel *+986-1 £558-6266 Te 1 ■+96R-lfkmu 

jx.: +966-11-4803034 Fax.: +S66-13-899 4033 Fax. :**1«1S«2- Fax. MVVBV,, £ 


E-Mail: ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 








[ n I I -"*j^ ^ - *' M j 1 ^[jl a~-* j ~*i 

SAUDI ARABIA M Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


(101884 '*•- AL MAJAL AL ARABI FOR MAINTE 
* HOFUF ' ' 

\ KINGDOM OF SAUDI ARABIA 


L 


Your Ref # Silver Contract 


"i n v oice No.4000 H 0 1A 

Date :14/03/2017 


INVOICE 


No || Item Code 


Description 


S 


Unit Price 


001 8000000728 GYC -1000 SILVER CONTRACT FOR 1 

THE PERIOD FROM 01/03/2017 TO 
^ /v 31/08/2017 v 11 ft 


SR 


7,125.00 



1 


J 


Total Price 


SR 


7,125.00 








Jad Office: Jeddah: 

).Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
L- 4966-12-6601149/66^ 5765 
x: +966-12-6601146 
^IGDOM WIDE 920028289 


Riyadh Branch: 

P. 0. Box 55177, Riyadh 11534, KSA 
Tel : +966-11-4800407 
Fax.: +965-11-480 3034 


A!*Khobar Branch : AJ-Madina Branch : Abha Branch * 

P.O.Box 30047, A! Khobar 31952- KSA P.G.Bcx2870 Madina-KSA A1 Rajhi Center- Khalidiya-Abha- KSA 

Tel. :+9oo-13-864 2911 /864 3587 Tel. : +965-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : +966-17-228 8790 

Fax.; +965-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-223 8791 


Hail Branch: 

Hail-KSA 

Tel i+966-16-558-6266 
Fax. : +966*16-556*5080 


Qassim Branch: 
Gasslm-Euraidah-KSA 
Tel :+966-16-326-311! 
Fax.:+966-16-326-711! 


E-Mai!: ksa@amicogroup.com 


vvwvAamicogroiip.com 





AM\CO\ 




« s %* V -•AO.MISfV/ftL MAJAL'AL-AtMBPPRrMAJNTE 

l'?* -<•' ,; 

Arabia. : <• 


' ■ . ( -»v • ,• , ^ ? 

, v .v~ ^ 

!: ..*».. . *5f f W-i- / .'. r • •• 


r^ if £jfLin^ ' ^ ■* ,v ’ . s 


<• K 


$AUDI ARABIA 


UnStPHce 


[ggm 



7.600.00 



SEVEN THOttSfi^SIX JHUNOREB 1 SflUfflfyV'filaCKllY,, 


.Total Amount: SR' 


; *« >1* £■ 


SV.v 7£QQ.C0 


.fisi' Atndiini:SR '■ _ - 


.-7,600.00 



'■■ *. - ~A ■■ 

■* ■ r 


md 






":Head ; dffice/Ji^dah*i J V Riyadh'Brariqji: .1 - , 4 >v -Al-M^Jina Branch-^ ) > 'Abhai Br|iich^ , 

: P.'o;Box;d' 8 ??^Jj|^h^i^)^VsA p; 04 Sox^V^^Rlya^hJl-Pi3004^fc^6fer;3J A 952 ; %6: J _ ^r^hj^|||wklidiya;,Abha ( :i 
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101664 AL MAJAL AL ARABI FOP MAINTE 

EASTERN PROVIENCE 21485 

A.i o lr llg * i rt-i< A : ill iiajJi KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

SAUDI ARABIA Al Amln M6dical instruments Co. t_td. 


YourRof^AJH-63 


Invoice No:90100520 Prrt term : Cash on delivery 
Date ;14/05/2017 


INVOICE 




DescriDtlon 


001 1000003307 HEIN X-002.99.377 BOTTOM INSERT COMPLETE 2 


Unit Price 
SR 


Total Price 
SR 


475.00 


950.00 


Pt 




NINE HUMORED FIFTY SAUDI RIYALSOMLY 


Total Amount : SR 


950.00 


NetAmount:SR 


950.00 


Goneral Manager 


oad Office: Jeddah: 


Riyadh Branch: 


ANKhobar Branch: 


Al-Madina Branch: 


__ * -- ™ . Mi-iriduina oraricn, 

0.8ox 3871 Jeddah 21481- KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P 0. Box 30047. A1 Khobar 31852 - KSA R 0. Box 2870 Madina • KSA 

il'iQRC tOCCfHiJn/rdC£?ce Tel • ifiSc H Jerwun^ -r_i . __ ....... 


t +966-12-6601149 76655765 
ix +965-12-6601146 
NGDOU WIDE 920028289 


Tel. : 4966-11*480 0407 
Fax.: +965-11-4803034 


Tel. :+666-13-864 2911/864 3587 
Fax.; *966-13-899 4033 


M : +966-14-8154244/8152529 Tel. :+$66.17-2288780 


Fax. : +866*14*8154742 


E-Mail: ksa@amicogroup.conn www.amlcogroupxonn 


Abha Branch: Hail Branch: Qassfm Branch: 

Al Rajhi Cenler-Khalldiya-/\bhp - KSA HsD • KSA Qassto - Buraidah - KSA 

Tel. : +966*17-2288790 * Tel. : ♦ 966-16-558-626G-3Z6-3115 

fax.; +966-17-228 8791 ^ ^3X^986-16^5080'‘ fax. +966-16-326-7115 





; .u,^-JL j j jji* T*« JUIy«lj* t• T* * ITVAV : u.^ - r**j,**-- ulj ZS^ 


^WlFTr^yjM 


101884 



SAUDI ARABIA 


fi-jp l.rJlg g II ilj|j^j_A_x_LU 

Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


L 


AL MAJAL AL ARAB! FOR MAINTE 
KHOBAR 

EASTERN PROVIENCE 21485 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 


n 

j 


Invoice No:25078549D Pmt term : Cash an delivery 
Date :10/08/2017 

Your Ref # AJH-S2 

INVOICE 


urn 

item Code 

Description 

■rani 

Unit Price II 

Total Price 

001 

1000044303 

GSI1761-7010 SWITCH SET, FRONT PANEL 

1 

SR 

1,840.00 

SR 

1,840.00 

002 

1000003874 

GSI 8010905 HEADSET 

1 

5,778.00 

. 5,778.00 

003 

8000001056 

(INTER FACE BOARD 

1 

2,750.00 

2,750,00 


Eactianga price 





TEN THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY EIGHT SAUDI RIYALSONLY 



v 


Total Amount : SR 


10,368.00 


\s x Net Amount:SR 


Manager 


10,368.00 


Head Office: Jeddah; Riyadh Branch Al-Khotoar Branch: Al-Madlna Branch: ' Abha Branch: , Hall Branch: - Qasslm Branch: 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P, 0, Box 55177. Riyadh 11534, K$A P. 0. Box 30047, Al Khobar 31052 -KSA P. 0. Box 2870 Martina- K8A A! Rajhi Center - Khalldiya - Abba - KSA Ha>l*K$A Gassim-BufaWah-KSA 

Tel: +906-12-660 1149 /6655766 Tel :: *966*11*460 0407 Tel +956*130642911/6643587 Tel M066* 14*815 4 244 70152529 Tel ;+966*17*228 8790 Tel. :+966*10*558-6266 Tel :+966*16-326-3115 

Fax:4958-12*6601146 Fax. m 968*1 M60 3034 Fax.:+966*13*8994033 Fax. :+966-14-815 4742 Fax.: +968-17-2288791 Fax.>« 966-16*558-5080 Fax., n966*16-326-7115 

KINGDOM WIDE 920020289 ...... 

t-Mail-: ksa@amlcogroup.com www.arnicpgroup.com 










r 


101864 


SAUDI ARABIA 


rt,_t ^ ( t* l(j <L.U JnJI fajlj- j ji i I a.±3 j- »i'i 

Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. ^_ 


AL MAJAL AL ARAB! FOR MAINTE 
KHOBAR 

EASTERN PROViENCE 21485 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 


n 


j 


YourRef#AJH-93 


Invoice No:25078551D Pmt term: Cash on delivery 
Date :10/0072017 


INVOICE 


No Item Code 


Description 


H 


001 1000044303 GSI1761-7010 SWITCH SET, FRONT PANEL .1 
002 8000001056 Analogy to Digital Board 1 


Unit Price 


SR 


1;840.00 

6,950.00 


Total Price 


SR 


1,840.00 

6,950.00 


I 

j O 

it 

! 3- 

!.? 
! i 
hi 

i 


i 

h 

! B 

i r> 


!l 





Amount:SR 


v / 

General Manager 


8,700*00 


1 Hoad Office: Jeddah: Riyadh Branch: Al-Khobar Branch; Ai-Madlna Branch: Abha Branch: Hall Branch: Qasalm Branch: 

| P.O.Box 3871 Jeddah 21431 * KSA R. O, Box 55177, Riyadh 11534, KSA R O. Box 30047,/UKluibat 31052 - KSA R O. Box 2S70 : Martino/KBA A! Rajhi Center- Khalidiya - Abba -KSA Hall - KSA Oawlm - Burdtlah -KSA 

i Tel:*966*12-6GQ1149/B65 5765 TeJ. : ♦900*11*400 0407 Tel : +965.13-86420117.8043587 Tol, : +966*14-8154244/8152029' Td,, : +960-17.228 8790 Td. +98*16.556-6206 Tel. ;•♦965-18-326-311& 

| Fax:+966*12*6601146 Fax.:+960-11-4003034 Fox,: +968-13-899 4033 Fax.:+966-14*816 4742 Fax, M966* 17-228 6791 Fax.: +866-1G-558-5030 Fax,: +968-16-326-7113 

* KINGDOM WIDE 020028269 . ^ , 

| E-Mail : ksa@amlcogroup.com wv7w.amlcogroup.com 




W\\ < I .oJlJj )"V*vv JUJI^1j-1 *r*• ttVAY» Ci .o-- XJjIjma tili *Sj 


n 


\ 


r 



SAUDI ARABIA 


101084 


2_L6lrJ 10 ( dii t jf. 1 4 A \ J t(} _ ■JI az&jMi 


At Amin Medical 


Instruments Co. Ltd 



1 


AL MAJAL AL ARAB! FOR MAINTE 
HOFUF 

. KINGDOM OF SAUDI ARABIA 



Your Ref #.Golden Contract 


Invoice No:40001095B 

Date :27/09/2017 



No 1| Item Code [ 


.1 Description 


m 


Unit. Price 


SR 


][ 


Total Price 


SR 


001 0000000646 VISX EXCIMER GOLDEN CONTRACT 

FOR THE PERIOD FROM 01/09/2017 TO 
--28/02/2018 - .- - - - 


51,500.00 


51,500.00 



51,500.00 

51,500.00 



Head Office Jeddah: 

P. O. Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel. : 966*2*660 1149 / 665 5766 
Fax.: 966-2-660 1146 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madlna Branch : 

p. O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA P. O. Box 30047 A!-Khobar 31952, KSA P. 0. Box 2B70 Madina - KSA 

Tel. : 965-11-480 0407 Tel. : 966-3-864 2911 / 864 3587 Tel. : 966-4-815 4244 /815 2529 

Fax.: 966-11-480 3034 Fox. r 966-3*899 4033 Fax.: 966-4-815 4742 

E-Mail: ksa@amlcogroup.com wvYw.amlcogroup.com 


Abha Branch: 

A! Rajhi Center, Khafidiya, Abha, KSA 
Tel. : 966-7-228 8790 
Fax.: 966-7-228 8791 









; SAUDI ARABIA 


rt.i-o-irJ I g ; £i I j j |f I 

Al Amin Medical Instruments Co. Od. 


101884 

L 


ALMAJ/VL ALARAS1 .FORfelAiNTE 
HQFUF ■ " 

KINGD0MOF SAUDI PMM& 


Your Ref # Silver Contract 


Invoice No:4QQQ1099B 

Dal® 527/09/2017 




mmm 

Description 

MlS 

Unit Price 

Hi Total PrifcO ^~] 




SR 

SR 


001 800000071:0 N1DEK MC7000 SILVER CdNTRACT FOR '1 

THE PERIOD. FROM 04/09/2017 TO 
-—---28/02/2018-- - - - - 


}■ 

* 

>3 

i 


i 


i 



3 

*75 


!- 

it 


o 





Head Office Jeddah: 

P. 0. Box 3871 Jeddah 21481 -KSA 
Tel. : 966-2-660 1149 / 665 5766 
Fax.: 366-2-6SO 1146 


Riyadh Branch: 

P. O.-Box 55177 Riyadh 11534 ■ KSA 
Tel. 966-11*460 0407 


Al-Khabar Branch : 

R 0 . Box 3 Q 047 Al-Khohar 31952 - KSA 


AHViadina Branch : 

P. O. Box 2870 Madina * KSA 
Tel. : 966*4-815 4244 / 815 2529 


<Abha Branch : 

Al Rajhi Center, Khalidiya, Abha, KSA 
Te!. : 966-7-228 8790 
Fax.: 966*7-228 8791 


X.T 966-11-480 3034 


Tel. ; 966-3-864 29,11 / 864 3587 
Fax.: 966-3-899 4033 


Fax,: 966-4-815 4742 


C .M nil ■ frcafor)amtriftrtrni/n norri WWW.amiCQQrDUD.COm 












wiv,. .B,f JVu'..|M •» a -V-***** VA~ .***G 




toi#i 


^lj f^vlii 1 > T J-dtj! 

E^ ^ li;^ g'i<i ' # a;-a^4 ,^| Amin Medical Instruments Cp. Ltd. ,. 

SAUDI. ARABIA - - | 


Ai tpulAk AL^FMBi: 

•flOFtlF 

of sau a 


Invoice No:40001102B 

.Date :27/03/2017 


Your Ref # Stiver Contract 




001 8000001078 INFINITY ALCON SILVER GtiNTRACT FOR 

THE PERIOD FROM 01709/2017 TO 


9;737?50 


9,737:50 


- — - —28/02/2018-- 



Head Office Jeddah: 

P. O, Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel. : 966-2-660 1149/665 5766 
Fax.: 966-2*660 1.146 


Riyadh Branch : 

P. O, Box 55177 Riyadh 11534 - KSA 
To). : 966-11-480 0407 
Fax;: 966-11-480 3034 


AFKhabar Branch: 

P. O, Box 30047 Al-Khobar 31952 - KSA 
Tel : S66-3-864 2911 / 864 3587 
Fax.: 966-3-899 4033 


Al-Madina Branch: 

P. (X Box 2870 Madina - KSA 
Tel. : 966-4-815 42447 815 2529 
Fax.: 966-4-8154742 


E-Mail: kGa@amicogroup.com YAW.amicogroup.com 


Abha Branch: 

Al Rajhi Cenief, Khaiidiya, Abha, KS / 
Tel. : 966-7-228 8790 
Fax. ‘ 568-7*228 8791 








mm 


SAUDI ARABIA 


A . jackal 1 £i U-x Aa - JJ ChH 1 II \ •*£***“ 
Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


L 


Your Fief //Silver Contract 


At'MAJAL-AL ARAB! :F0R : gMMtp 
iitOFUF 

KINGDOM OF SAUDPABABIA . 


Invoice No:40001096B 

Daia:27/0?/2017 


J 


1 Mo Item Code £ 


Description 


1M 


001 8000000734 DC-33Q0SILVER CONTRACT FOR 

THE PERIOD FROM 01/09/2017 TO 
- --- 28/02/2018 * ———- 


1. 


, Unit Price 


SR 


2,326.00 


Total Price 


SR 


2,326.00 


.j 

■3 

'I 


* 

j 

> 


i- 

h 

3 

“bj 




2,326,00 

2,326.00 


Head Office Jeddah: 

P. O. Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel. : 966-2-660 1149 / 665 5766 
Fax.: 966-2-660 1146- 


Riyadh Branch : Al-Khabar Branch : Al-Madina Branch : 

P„ 0. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA P. O, Box 30047 AMOiobar 31952- KSA- P. 0. Box 2870 Madina - KSA 

Tel. * 966-11-480 0407 Tel ; 986-3-854 2911 / 864 3567 Tel. : 366-4-815 4244 i B15 2529 

Fax. i 966-11-480 3034 Fax. : 066-3-899 4033 Fax. : 966-4-615 4742 

E-Mail: ksa@amicogroiip.ccrn vmv,amicogroup.com 


Abha Branch: 

Al Rajhi Center, Kfalidiya, Abha. KSA 
Tal. : 966-7-228 8790 
Fax.: 966-7-228 8791 







r 


101884 


Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. 

SAUDI ARABIA |_ 


Your Bet# Golden Contract 


ALMAJAL ALARABT-FORMAINTE 
HOFUF 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 


Invoice No:40001'100B 

Date-27/09/2017 


INVOICE 


1 





Head Office Jeddah: 

R o. Box 3871 Jeddah 21481 * KSA 
Tel. : 966-2-6601149 / 665 5766 
Fax; :966-2-6Q0 1146 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch ; 

P 0. Box 55177 Riyadh 11534- KSA P 0. Box 30047 A!-Khobar 319S2- KSA P 0. Box 2B70 Madina - KSA 

TeJ : 966-11-480 Q407 Tol. :966-3-864 2911 / 864 3587 TeL :966-4-815 4244 VB15 2529 

Fax. ‘ 966-11-480 3034 Fax. : 966-3-899 4033 Fax. : 966-4-815 4742 

E-Mail: ksa@arrilcogroup.com vvww.arnicogro up.com 


Abha Branch: 

Al Rajhi Center, Khalidiya, Abha, KSA 
Tel/ : 986-7-228 8790 
Fax.: 966-7-228 8791 








Ui\» t \ , • - • JUJ1 o-bV, Mr - »tYVAV * £ 
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101884 

L 


AbMAJAL-ALARAB! ^FQR'WNTE 
HOFUF " ", 

' Kingdom of saudi abasia' 


n 

j 


YagrReffSIlverContract 


invoice No:4QQ0l096B 

ppe:27/0?/2017 



No II Hem Code |( Description l.JiQty|| IV. Unit Price _ ,1 L Tptal . M c6_ 

_ —- Jh . '• .§R • SR- 

001 8000000734 DG-3300SI LVER GONTR ACT FOR V”'" ' ~ ' r 2;326.Q0 


THE PERIOO FROM 01/09/2017 TO 


28/02/2018 



TWO THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY SIX SAUDI RIYAUS ONLY 


Total Amount: SR 


2,320.00 


'( \ U. 2*15 \ ***, >s,^ jJk 

U X* fo*K * ,Z>1 * J* : 

: :; 7 m 

lcn«« *-»* ffx 

At Amin 


Tj.IyB ,— 


NetAmount:SR 


-tera! Manager 


2,326.00 


Head Office Jeddah: 

P. O. Box 3871. Jeddah 21481 - KSA 
Tel. : 968-2*6601149 /665 5766 
Fax.: 966-2-6601146 


Riyadh Branch: 

P. 0. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA- 
Tei. V 966-11-480 0407 
Fax. : 966-11-480 3034 


Al-Khobar, Branch : 

RO. Box 30047AFKbobar 31952 -KSA 
Tel. ■ 966-3^64291178643587 
Fax. : 96643-699 4033 


Al-Madlna Branch; 

P.'O. Box 2870 Madina - KSA 
Tei. : 966-4-815 4244 / 815 2529 
Fax.: 986-4-815 4742. 


Abba Branch; 

A! Rajhi Center, Khalldiya, Abha. KSA 
Tei. : 968-7-228 8790 
Fax.: 9S6-7-228 8791 


E-Mail: ksa@amiccgroup.com www.amiccgroup.ccni 














• SAUDI ARABIA 


S i ^1 «*J 1 j I j a A ^ -ill 4 > T ^dQ i 

A! Amin Medical Instruments Co. Ctd. 


101884, 4Lm4AtALARABi FQB^fMB 
I#MF- 

’ KlhiiSDOM OF SAUOl^ABABIA 


L 



Vour Raf # Sliver Contract 

» 

Invoice No:400011018 

, Date :27/09/2017 


| No 1 Item Coda T 

Description 

iQtVll Unit Price |{ 

Total Price 1 



SR 

SR 


001 8000000728 GYC -1000 SILVER CONTRACT FOR 1 

THE. PERIOD FROM 01/09/2017 TO 
-28/02/2018 ---- 




Head OfficeJeddah : 

- P. 0. Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel, ; 968-2-6601149/ 665 5766 
Fax,: 966-2-680 1146 


Riyadh Branch: Al-Khobar Branch : 

P. O, Box 55177 Riyadh 11534 - KSA R 0, Box 30047A!-Khobar31952 - KSA 
Tel, : 966-11-480 0407 Tel, : ,956-3-864 2911 /864 3587 

Fax.: 966-11-480 3034 Fax..: 966-3-899 4033 

E-Mail: ksa® amicogroup.com ' wvftv,smicogfoup.cj 


AI-Madina Branch : Abha Branch : 

r o. Box 2870 Madina - KSA ■ A1 Rajhi Cenler, Khalidiya, Abha, KSA 
TeL : 966-4-815 4244/ 815 2529 Tel. : 986-7-228.8790 
Fax.: 966-4-815 4742, Fax.: 966-7-228 8791 








^ VIA y-i Jbj \m., •* JUJI xxb " * ‘* TVAV iCi -a - - ^ Vj 



Ig eLulsd Ir&lj‘jdffiill j-f-a (JJ 

A\ Amin Medical Instruments Co; Ltd. 


'10.1:8.84 

L 


AU]|^AJAL AL.AmBI toBlMlWTE 

'iSitJF 

KiWQpOM OF SAUO) ARABIA 


V 011 r Ret# Silver Contract 


Invoice No:4pp0i 098B 

Date :27/G9/2Q17 





Description ’ 


UriltiPrlce 

zje : 

Total; PHc0 

□ 


.... .. ... .. 

* ... 

SR 


SR 



001 8GQGQG0710 NIDEK AC23Q0 Si LVER CONTRACT FOR 1 3,752.50. 

THE PERIOD FROM 01/00/2017 TO 

—-‘23/02/2018---*-----■ ■ ■ - 


FIFTY HALALA ONLY 







3,752.50 


Head Office Jeddah: 

P. 0. Box3B71 Jeddah 21481 -KSA 
Tel : 966-2-660 1149 / 685 5766 
Fax.: 966-2-660 1146 


Riyadh Branch : 

R.O. Box 55177 Riyadh .11534 - KSA 
Tel : 966-11-480 0407 


AMChobar Branch : 

P O. Box 30047 AI-Khobar 31952’- KSA 


Al-Madina Branch : 

P. O. Box 2870 Madina - KSA 
Tel : 966-4-815 4244 / 815 2529 
Fax. * 966-4-8154742 


Fax.: 966-11-480 3034 


Tel. : 966-3-864 2911 A864 3587 
Fax;: 966-3-899 4033 


E-Mail: ksa@amicogroup.com AWAV.amlccgroup.com 


Abha Branch: 

Al Rajhi Center, Khaiidiya, Abha, KSA 
Tel : 966-7-228 8790 
Fax. : 966-7-228 8791 













Your Ref # Silver Contract 


invoice No:90099697B 

Date :30/10/2017 


INVOICE 


No Item Code 


Description 


Qty 


Unit Price 


Total Price 


001 8000001078 Infinity silver contract for the period from 1 

01.07.2017 TO 31.12.2017 


SR 


7.600.00 


SR 


7,600.00 


} 


3 


3 

“i 



Head Office Jeddah: 

P. O. Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel. : 966-2-660 1149 / 665 5766 
Fax.: 966-2-660 1146 


Riyadh Branch : 

P. O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA 
Tel. : 966-11-460 0407 


Al-Khobar Branch : 

P. O. Box 30047 Al-Khobar 31952 - KSA 
Tel. : 966-3-864 2911 / 8643587 


AI-Madina Branch : 

P. O'Box 2870 Madina -KSA 
Tel. : 966-4-815 4244 / 815 2529 
Fax.: 966-4-815 4742 


Abha Branch: 

A! Rajhi Center, Khaiidiya, Abha, KSA 
Tel. : 966-7-228 8790 
Fax.: 966-7-228 8791 


Fax.: 966-11 -480 3034 Fax.: 966-3-899 4033 

E-Mail: ksa@amlcogroup.com www.amicogroup.com 









